474                                      Dreizehntes Capitel.
32)
oK, pf sind kritisclie Temperatnr und kritischer Druck der betreffenden Substanz, a, &, c bedeuten Constanten. Die letztere Form el passt sich vielfach gut den ermittelten Werthen an, meist jedoch nur in beschrankten Teinperaturintervallen, so dass die &, ft, c doch nicht von der Temperatur unabhangig sind. Ausserdem sind Wasser und wasse-rige Losungen bis zu Temperaturen von 60° C. und niehr auszunehmen. Fiir die Abhangigkeit von der Concentration giebt der Genannte die Formel
33)                     %£=C^g,
ft', ft sind die molecularen Compressibilitaten , bezogen auf Volumina gleicher Molekelzahl des Losnngsmittels , bezw. der gelosten Substanz, $', Q bedeuten die Diclaten der beiden Stoffe, g steht fiir die moleculare Concentration und C ist eine Constante. Auch diese Formel scheint ganz brauchbar zu sein; fur Kochsalzlosung z. B. liegen die Werthe von 0 bei Losungen von 0 Proc. bis 26,2 Proc. zwischen 1,7005 und 1,7099 und ist ein Gang mit wachsendem Procentgehalt nicht zu be-merken, fiir Jodkaliumlosung von 0 Proc. bis 60,2 Proc. sind die Grenzwertne 0,7373 und 0,7399 u. s. f.
Aus der Zustandsgleichung ist nichts zu entnehmen, weil weder die Constanten a, 1) bekannt sind, noch angegeben werden kann, wie die Dicnte der Losungen von der Concentration abbangt.
Rontgen und Schneider gehen von der Annahme aus, dass man die Compressibilitat ft einer Losung, welche in der Volunien-einheit vr com Wasser und v" ccm Salz enthalt, darstellen darf durch
wobei v* +• i/' = 1 und j3' die Compressibilitat des Wassers, ft" die des Salzes bedeutet. Die Gleichung ergiebt aucli :
(ft' - ft") £ ,
welche bequem ist zur Berechnung der scheinbaren Compressibilitat, falls bei der Untersuchung fiir ]8, |8', ft" immer das namliche Gefass benutzt ist. Die Formel hat sich fiir Kochsalzlosungen gut bewahrt. Fiir solche Losungen geben dieHerren folgende Vergleichsreihe, welche fiir 18° C. gilt1):
l) Wiedem. Ann., Bd. 29, S. 194. theoretischen Betrachtungen.
